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Una nueva tendencia de la supuesta energia limpia y renovable es la sustitucion de los grandes 
embalses por las “mini” hidroelectricas. Bajo este esquema, la empresa en Mexico no pierde, su 
inversion es subsidiada por el gobierno y los bancos y mecanismos multilaterales, su ganancia es 
segura por decadas, y las aguas superficiales y las cuencas se ponen a su disposition para el negocio. 
De cualquier manera la afectacion social y ambiental es considerable y se convierte en irreversible 
cuando se instalan varias “mini” represas en la misma cuenca. El argumento central ahora es que no 
inundan, no afectan a poblaciones ni al medio ambiente y combaten el cambio climatico. 

Las represas se pueden clasificar de varias formas, segun el tamano de la cortina, la cantidad de agua 
embalsada o la cantidad de energia que generan. Asi, existen presas mayores, grandes, pequenas, micro 
y minis. Segun la “Comision Internacional de Grandes Represas”, define a las grandes represas 
aquellas cuya cortina mide 15 o mas metros de altura. 

La represa: La represa Santo Domingo, de construirse, mediria 12 metros. Una supuesta “mini” 
hidroelectrica sobre el Rio Lacantun producira 110 Mw. Para ello la Empresa GENERACION 
ENERSI S.A. DE C.V. presento en junio de 2018 un “Manifiesto de Impacto Ambiental del Proyecto 
Hidroelectrico para la Generacion de Energia Renovable Santo Domingo” con muchas deficiencias 
tecnicas y de information. La empresa dice que no generara Gases Efecto Invernadero, lo que 
obviamente es imposible. 

^Quien es ENERSI?: Es una empresa mexicana productora de energia que dene proyectos en 
varios estados del pais. Entre ellos en el estado de Puebla. En Colima su proyecto hidroelectrico en el 
rio Almeria en el municipio de Comala fue rechazado por la SEMARNAT. En Oaxaca pretende 
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construir otra presa con el rechazo de las comunidades del municipio de San Felipe Usila. En Guerrero 
se ha encontrado con la oposicion a la represa de riego Andres Figueroa, en el municipio de Ajuchitlan. 


<;En que consiste el Proyecto Hidroelectrico Santo Domingo? Veamos algunos de sus componentes 
segun su Manifiesto de Impacto Ambiental: 


^Donde se ubicana?: Entre las comunidades Loma Bonita y Las Nubes, en el municipio de 
Maravilla Tenejapa, Chiapas. Coordenadas 16°12'12.66"N; 91°19'43.34"0 y 16°12'18.66"N; 
91°19'34.60"O. Se pretende desviar parte del Rio Lacantun que cuenta con un flujo constante de agua. 
La cuenca de escurrimiento pertenece a la Region Hidrologica No. 30 Rio Grijalva-Usumacinta. El rio 
principal es el Rio Lacantun producto de la confluencia de los Rios Pojom, en la Republica de 
Guatemala y Santo Domingo, en Mexico, a 4 km al sur de la comunidad de Nuevo San Juan Chamula 
(El Pacayal). Y confluye el Rio Seco a 2 km al noroeste de la comunidad Nuevo Marzam. Luego se 
unen los Rios Dolores, Calinete, Euseba y Jatate. 

Duration de la represa: El proyecto hidroelectrico tendria una duration de 34 anos 
donde la empresa pretende tardar 2 anos en preparar el sitio y en construir la represa. Luego 30 anos 
de de vida util en que estara operando y produciendo energia; y por ultimo dos anos de restitution 
ambiental y restitution del paisaje en sus condiciones iniciales incluida el abandono de las 
instalaciones y restauracion del cauce intervenido por obra de descarga, algo imposible, pero solo en 
caso necesario, ya que pretende mantener la presa indefinidamente. 

^Quienes son los actores involucrados?: La Secretaria de Energia, La Comision 
Reguladora de Energia, La Comisiona Nacional para el Ahorro de Energia, El institute de 
Investigaciones Electricas, La Comision Federal de Electricidad, La Compania de Luz y Fuerza del 
Centro, La Secretaria del Medio Ambiente y Recurso Naturales, La Secretaria de Desarrollo Social, el 
Fideicomiso de Riesgo Compartido, y diversas asociaciones que actualmente promueven la explotacion 
de las Energias Renovables. 

^Como funcionaria? : El proyecto se compone de 5 partes. 

1. Estructura para la toma de agua. En un punto del Rio Lacantun se represara el agua y se 
canalizara una parte hacia otro punto del rio aguas abajo. En el intermedio de 5.5 km, el caudal de agua 
disminuiria afectando a los ejidos Ninos Heroes, las Nubes, Loma Bonita, Santa Maria Agua Azul y La 
Fortuna del Gallo Giro. Por otro lado, el ejido Loma Bonita seria cruzado de lado a lado por el tunel de 
desviacion del agua del rio. La presa tendria una elevation de 200 m.s.n.m., con una dimension de 50 x 
100 m, y una superficie de 4,800 m2. La toma de agua tendra un canal de llamada, una estructura de 
entrada, otra de transition y tendra una superficie de 500 m 2 . La superficie requerida para la obra 
derivadora seria de 1,440 m2., con una altura de cortina de 12 m y un ancho de cause de 60 m. 
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Sin embargo, toda la Cuenca Lacantun-Mexico tiene una disponibilidad de 515.13 m 3 /s, y la represa 
pretende tomar 238 m3/s para captar y desviar, que equivale a casi el 50% de toda la cuenca, cuando en 
el punto de la toma de agua para el desvio solo se dispone de 92.72 m 3 /s. Esto significaria que el rio se 
quedaria seco en los siguientes 5.5 km en que encuentra nuevamente el punto de descarga. O sea, es 
in viable. 


2. Conduction: una tuberia a presion conducira el agua cruzando el Ejido Loma Bonita de lado 
a lado para alcanzar el mismo Rio Lacantun en el otro punto a 52 metros menos de altura, donde estaria 
la Casa de Maquinas. Este tunel de desviacion tendra una pendiente de inclination de 5%, e 
introduciria el agua en las tuberias insertadas en tuneles a la Casa de Maquinas a razon de 238 metros 
cubicos por segundo. La tuberia seria de concreto reforzado con un diametro nominal de 2.50 m y 1.80 
m con remocion de vegetation de 1440 m2. Sin embargo, en el punto de toma no hay toda esta agua 
disponible para desviar. 

3. Casa de Maquinas con subestacion elevadora: La Casa de Maquinas es el edificio que 
recibe el agua y es donde se instalan las turbinas, bancadas, generadores, alternadores, cuadros 
electricos, cuadros de control, etc. Tendria una extension de 6 mil m 2 . Tendria 4 turbinas que recibirian 
el agua para obtener una potencia instalada de 110 Mw. La Casa de Maquinas estaria conectada a una 
subestacion electrica con un transformador. Se llama subestacion electrica “elevadora” porque esta 
situada en las inmediaciones de la central generadoras de energia y eleva el nivel de tension. Ademas, 
se construiria el desagiie hacia el canal de descarga que contaria con una superficie de 60 m2, con 
estructuras encajonadas de concreto de 60 A x 10 L x 3.50 H, 4 tuberias de 2.00 m de diametros y 
descarga a superficie libre. 

La estructura estaria disenada para que se pueda retornar el agua al rio en caso de que las turbinas se 
detuvieran. Tendria compuertas para regular la cantidad de agua que llegue a las turbinas y 
equipamiento que impida el acceso a objetos extranos como ramas, troncos, rocas, etc. que puedan 
provocar desperfectos en las instalaciones o danos en los alabes de las turbinas. 

Se construiria un muro de contention perimetral de mamposteria. La construction del edificio de la 
Casa de Maquinas seria a base de cimentacion de concreto armado, block de concreto ligero, techos a 
dos aguas de losa armada. Para este mismo, se construiria tambien un area de servicios donde se 
concentrarian las oficinas, bodega, taller y sanitarios con descarga hacia una fosa septica. 

4. Linea de transmision hasta el punto de Interconexion: La linea de conduction de la 
energia por los ejidos hasta encontrar la conexion con la CFE tendria una longitud de 1,584 metros. 
Esto implicaria despalme y desmonte; perforation de pozos para la construction de los cimientos de las 
torres donde va el cableado. Las lineas electricas tambien tendran que cruzar varios rios, uno de ellos es 
el mismo Rio Lacantun. Encontrada la conexion con la CFE, de ese punto la energia seria transmitida a 
lo largo de 5 municipios con un total de 96 kilometros desde los municipios de Maravilla Tenejapa 
pasando por Las Margaritas, La Trinitaria, La independencia hasta la Subestacion de Energia Electrica 
en Comitan interconectandose con el sistema de la CFE. 


Otros Mundos AC/Chiapas, Mexico 
www.otrosmundoschiapas.org 









£1 Esewrttmuj^ 

... si sober h» es oh dereehe, 

segere sera on izgoierde 



CHIAPAS 


La construction de las torres de la llnea de transmision comenzara con la limpieza un area de 20 x 20 
m en donde se emplazara cada estructura, y de la franja central de 2 m que sera posteriormente 
utilizada para el tendido de cables. La limpieza consistirra principalmente en el roce y despeje de la 
vegetation y la remocion del material superficial (piedras u otros). Se realizaria la restauracion de 
caminos en una longitud de 20.37 kilometros en un ancho de 15 metros. 

5. Caminos de acceso y operation: Se aprovecharran los caminos, principalmente el que 
conecta a la localidad de Loma Bonita del Municipio de Maravilla Tenejapa con el Centro Ecoturistico 
Loma Bonita. Se construirran otros caminos para el acceso a la construction de la toma de agua, el 
Tunel para la Conduction, el acceso a la Casa de Maquinas y a la Subestacion. 

tQue otra obra asociada se construiria?: El impacto ambiental y sobre los territories 
ejidales y la selva sera aun mayor. Habria obras asociadas al proyecto y otras que serian temporales 
como la instalacion de bodegas y campamentos. Para sus actividades utilizarian los caminos, parcelas 
agricolas, canales y otros espacios fisicos que pretenden invadir. Tambien se aceleraria la extraction de 
los bancos de materiales de arena y grava cercanas a la obra para caminos e infraestructura, o se 
crearian otros bancos nuevos de materiales con la deforestation que implica. Tambien se instalarian 
oficinas administrativas y de direction de obras, comedores para los trabajadores, letrinas; bodega de 
almacenamiento de equipos asr como almacenamientos de residuos peligrosos, domesticos y otros 
materiales como herramientas, madera, etc. 

^Cuanto costaria?: el costo seria de aproximadamente $150, 000,000.00 (ciento cincuenta 
millones de pesos), que incluyen todas las obras y actividades relacionadas directas e indirectamente. 
Aunque sabemos que los costos siempre terminan siendo dos o tres veces mas de lo programado. La 
fuente de financiamiento sera de caracter privado a cargo de la empresa ENERSI SA de CV. De ese 
total se destinara solo el 6% a medidas de mitigation, prevention y compensation ambiental por 
cambio de uso de suelo de terrenos forestales de Selva Alta Perennifolia y Bosque Mesofilo de 
Montana. Para la Linea Electrica y en la longitud del camino de acceso nuevo al portal de entrada en 4 
metros de ancho se encuentran del orden de 10,000,000.00 diez millones de pesos. 

Los impactos ambientales: La presa Santo Domino estaria ubicada en el Sitio RAMSAR 
1325 - Parque Nacional Lagunas de Montebello, por donde atraviesa la Linea de Transmision Electrica. 
Es una de las reservas forestales mas importantes del estado de Chiapas, funcionando como un vaso de 
captation de agua y regulador climatico regional. Esta reconocida como parte de una cuenca 
hidrologica prioritaria para su conservation por su riqueza biologica, en particular de aves. Constituye 
un complejo de lagos que se extiende desde los 59 lagos del territorio mexicano hasta Guatemala. 

El proyecto tambien se ubica en la region hidrologica No. 30 Grijalva-Usumacinta. Esta region es una 
de las zonas ecologicas con mas alta diversidad biologica y cultural, sus ecosistemas albergan el 64% 
de la biodiversidad nacional. La cuenca a la que pertenece la zona de estudio es la No. 30 Cuenca del 
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Rio Lacantun, de la subcuenca denominada Lacantun-Chixoy; esta ultima con una superficie de 19,858 
km2 pertenecientes al territorio mexicano. 


Aunque la MIA niega que habra impactos ambientales, que algunos no seran significativos y otros 
seran temporales, consideramos que habra una importante perdida de capa vegetal, de fauna y flora por 
la apertura de caminos, construccion de tuneles, de la Casa de Maquinas y de infraestructura. Elio 
implicaria talar muchos arboles. Habra muchos residuos de todo tipo, desde aceites y otros insumos 
para maquinarias y mantenimiento. Se generaria degradation de los suelos por las minas de materiales 
necesarias para la construccion en plena region de la selva y Areas Naturales Protegidas; por la 
instalacion de las grandes torres de electricidad, desmonte de caminos para el derecho de paso y de los 
cables. Se bloquearian corredores biologicos, se afectarian raices de los arboles y humedales; se 
perderia capacidad de pesca y se alteraria la calidad y temperatura del agua trasvasada una vez pasada 
por las turbinas. Habria residuos sanitarios y domesticos durante dos anos de su construccion e 
implicaria construir un relleno sanitario o basurero en plena region del ANP. Habria emisiones de polvo 
y ruido por las explosiones y el paso y uso de maquinaria pesada para las excavaciones y transito de 
camiones que alterara la vida de la fauna y flora de la region. Se provocarian aguas residuales 
provenientes de las letrinas y el campamento, de los espacios de cocina (restos de comida, envases, 
papeles, botellas, entre otros) y oficinas, asi como aguas residuales industriales provenientes del lavado 
de camiones. Tambien envases de aceites y lubricantes, soluciones acidas; filtros, tierra y materiales 
contaminados con hidrocarburos; envases de pinturas, lacas, barnices; baterias, tubos fluorescentes, 
toner y cartuchos de tintas, etc.; restos de material de ferreteria, conductores, cables, aisladores, entre 
otros. Tambien se producirian residuos peligrosos provenientes de actividades de mantenimiento de 
equipos electromecanicos de las Casas de Maquinas y subestacion, asi como de las estructuras de la 
tinea de transmision. 


El proyecto atraviesa comunidades, fuentes y cursos de agua superficiales y subterraneas, caminos de 
terraceria; cruza zonas con alta vulnerabilidad sismica y terrenos agricolas. Las redes atraviesan zonas 
propensas a inundaciones, deslizamientos u otros fenomenos naturales. Habria vibraciones por el 
trabajo de la maquinaria, equipo y movilidad intensa incluso por la operation de las turbinas en la Casa 
de Maquinas. Tambien se generaria erosion y compactacion de suelos; bloqueo de corredores de paso 
para animales, perdida de sitios de anidacion y madrigueras y alteration del paisaje; afectacion a 
especies endemicas asi como a las personas por el efecto de campos electromagneticos; y se alteraria la 
vida acuatica del rio. 


La ganancia: Hay una modalidad de Contrato de Compraventa de energia electrica para 
pequenos productores (CCPP) (CFE 2009), aplicable a permisionarios con capacidad < 30 MW 
ubicados en el Sistema Interconectado Nacional. La totalidad de la energia generada es vendida a la 
CFE quien se obliga a recibir y comprar la energia de la empresa generadora bajo un contrato de 
vigencia de 20 anos y que podria renovarse. La energia se paga al 98% del costo total de corto plazo 
(CTCP) de la region de que se trate. Por otro lado, existen esquemas de financiamiento gratuitos o 
creditos blandos por parte del gobierno y de otros bancos como el Banco Mundial y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) para premiar este tpo de energias supuestamente limpias y 
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renovables. La empresa por tanto tendria un gran negocio millonario subsidiado y con ganancias 
seguras, fijas, rentables y sin riesgos por al menos 30 anos a costa de los pueblos locales y de la 
afectacion territorial. La empresa pretende lograr otros beneficios. Dentro de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta se contempla una depreciation acelerada del 100% para inversiones en maquinaria y equipo 
para la generation de energia proveniente de supuestas fuentes renovables. 


Sobre la poblacion local: Del total de la poblacion municipal en Maravilla Tenejapa, 
37.55% corresponde a poblacion indigena predominando los pueblos Tzotziles y Tzeltales, aunque 
tambien hay habitantes de los pueblos Mam, Tzeltal, Tojolabal y Nahuatl, entre otros, La poblacion 
indigena es predominantemente joven, 76% del total son menores de 35 anos y la edad mediana es de 
15 anos. En la region de la zona selva se presentan varios pueblos indigenas, ademas de los 
mencionados tambien hay presencia de los Chuj, Kanjobal, Choi, entre otras; la presencia de poblacion 
indigena en la zona selva es mas alto, ya que alcanza el 46.23% de la poblacion, mientras que a nivel 
estatal y nacional es de 26.80% y 10.45% respectivamente. 

Segun el mapa de uso de suelos, los productores destinan estas unidades para el establecimiento de las 
huertas cafetaleras, milpas, frijolares, pina y ultimamente para el establecimiento de potreros para la 
ganaderia. Las areas de menor pendiente dentro de estas unidades son destinadas para cultivos de maiz 
de temporal, cana de azucar y ganaderia. 


iConsultaron a los pueblos indigenas?: La empresa dice que si, “mediante asambleas 
con los habitantes para que acepten el proyecto y vean en el un beneficio al desarrollo economico de la 
region ademas de ser la generation de energia renovable una fuerte alternativa para control de 
emisiones y mitigation al cambio climatico lo que al ser integral con el desarrollo sustentable que 
requieren las comunidades, pueda el proyecto ser capaz de mitigar el rezago social que actualmente se 
presenta en la zona.” Pero en realidad es que no hubo ^Con quienes se reunio? ^Cuando fueron esas 
asambleas? ^Hubo consentimiento de la gente? ^Se les informo que la energia se ira a la estacion de 
Comitan?, ^que la gente local no tendra ningun beneficio y que tendran afectaciones al medio 
ambiente? 


Le empresa pretende lograr el cambio de uso de suelo con el municipio asi como la aprobacion de las 
comunidades “por medio de talleres en planeacion participativa, ello con el fin de que al momento del 
posible resolutivo favorable, esten ellos plenamente convencidos de la aceptacion del proyecto en sitios 
analizados.” Se pretende involucrar directamente a los habitantes del Sistema Ambiental Regional 
(SAR), a la promotion de un Plan de Manejo Integrado a nivel cuenca, donde se han delimitado como 
SAR las cuenca RH30 Rio Lacantun, subcuenca El Euseba. Pero todo en planes. 

El empleo: dara solo 200 empleos durante los anos de construction y muchos de ellos seran 
de fuera de la region, como especialistas o tecnicos. Durante la operation estara en manos de un 
pequeno grupo de personal capacitado de 10 personas. Esto ha sucedido en practicamente todas las 
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represas que se han construido: poco empleo, precario, mal pagado, poca mano de obra local y 
conflictos internos en las comunidades en su la lucha por disputarse un puesto de trabajo. 


Apoyos a las comunidades: La empresa promete lo que nadie ha hecho nunca, como el 
apoyo a la agricultura, actividades pecuarias, manejo forestal, artesanal, as! mismo la integration 
mediante metodos de inventario de servicios ambientales tales como hidrologicos, de biodiversidad, de 
captura de carbono, de vigilancia y sobre todo de conservation ambiental. 

Razones del rechazo de SEMARNAT: El 20 de Agosto de 2018 la SEMARNAT 
rechazo el proyecto hidroelectrico por las siguientes razones: 1) la empresa no comprobo la realization 
de la consulta a los pueblos indigenas segun el Convenio 169 de la OIT; 2) se presenta un anteproyecto 
y por lo tanto faltan especificaciones; 3) no informa de la superficie total del proyecto; 4) implicara la 
tala de mas de 30 hectareas de Selva y Bosque de montana; 5) el proyecto se encuentra en una region 
de alta prioridad para la protection ambiental, conservation y restauracion; 6) el proyecto 
hidroelectrico se encuentra entre los usos de suelo no recomendados en la zona; 7) en el Parque 
Nacional Lagunas de Montebello no se pueden instalar lineas de transmision de energia; 8) el caudal de 
agua de 238 m 3 /s que se pretende extraer del rio sobrepasa el permitido segun el Decreto del 18 de 
junio de 2018; 9) contravine el Programa de Ordenamiento Ecologico y Territorial del Estado de 
Chiapas (POETCH); 10) las autoridades del Municipio de Maravilla Tenejapa, Marques de Comillas y 
Ocosingo han signado con el Gobierno Federal, Estatal y la SEMARNAT el ’’Compromiso de 
Conservation y DesarroIIo Sustentable de la Selva Lacandona” en la que se estipula ademas la 
prohibition de proyectos de represas hidroelectricas y extraction de hidrocarburos, por lo que el 
Presidente Municipal de Maravilla Tenejapa rechaza el proyecto de la Presa Santo Domingo. 11) Es 
zona de transition entre la zona lacandona y la selva de Guatemala; 12) se alteraran los habitat 
terrestres y acuaticos de la zona selva aguas abajo; 13) afectara la Biosfera de los Montes Azules; 14) 
algunos capitulos de la MIA contienen information bibliografica y no muestra fechas ni metodos de 
monitoreo de flora y fauna; 15) no se aplica una metodologia adecuada para la identification de los 
impactos ambientales; 16) las medidas de mitigation son incompletas y no especificas; 17) no hace una 
identification adecuada de la flora y la fauna de la region; 18) la empresa no realizo Evaluation de 
Alternativas; 19) los Pronosticos Ambientales no tienen sustento tecnico; y 20) el proyecto interviene el 
Area de Conservation La Caverna y el Area de Conservation La Serrania. Por lo tanto, no es factible 
para SEMARNAT, CONAGUA, CONANP Y CONABIO. 

O sea, un desastre de proyecto! 
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Algunos mapas de la MIA para entender el desastre de proyecto: 
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Figura. Esquema del procesode generacion de energia electrica 
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El Rio Lacantun 
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